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Devant uu miroir sphérique de 160 cm de rayon de courbure, on place, 
perpendiculairement à l’axe principal, à 1,2 m du miroir, un objet de 
20 cm de hauteur. On demande la position par rapport au miroir et la 
grandeur de l'image. www.ecoles-rdc.net 



